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Einleitung


Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt einen Garra Rufa Fisch Spa zu
eröffnen, muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Hier handelt
es sich nicht um eine Modeerscheinung um Geld zu verdienen, sondern
um eine ernst zunehmende Angelegenheit von Mensch und Tier.



Da im Wasser eine große Anzahl an Krankheiten übertragen werden
können, muss großer Wert und höchste Priorität an Sauberkeit gelegt
werden.








Es gibt zwar keine wissenschaftliche Studien die die Übertragung
von Krankheiten durch Garra Rufa Fische belegen, jedoch können
Krankheiten über das Wasser übertragen werden.








Das sind zum Beispiel:








	

Hepatitis




	

HIV




	

Gastroenteritis




	

Bakterienruhr




	

Kryptosporidiose












Das ist nur eine sehr kleine Auswahl an Krankheiten, die durch
Wasser übertragen werden können.








Jedoch ist bei sachgemäßer Anwendung und Kontrolle die Gefahr einer
Übertragung eher gering. Disziplin und das genaue Einhalten der vom
Gesundheitsamt erhaltenen Vorschriften ist dringend erforderlich.
Werden hier Fehler gemacht, kann es das Aus für Ihren Fisch Spa
bedeuten.



Auch von der Idee bis zur Eröffnung können Sie mit mehreren Monaten
rechnen. In unseren Fall waren es genau 4 Monate bis alle
Genehmigungen erteilt wurden.



Auch ein gewisses Grundkapital sollte vorhanden sein um die
Räumlichkeiten für diesen Zeitraum tragen zu können.








Der Betrieb eines Fich Spa ist mit erheblichen Auflagen behaftet
und diese variieren von Bundesland zu Bundesland. Auch der
Veterinärarzt kann in eigener Entscheidung den Fisch Spa
untersagen. Grob gesagt " gefällt dem Veterinär Ihre Nase nicht,
kann er den Fisch Spa untersagen ". Auch kann der zuständige
Veterinärarzt nach seinem Ermessen entscheiden, ob man für den
Betrieb eines Fisch Spa geeignet ist.








Hierbei wird der Veterinärarzt Sie geziehlt mit fachlichen Fragen
löchern, ob Sie fachlich geeignet sind. Jedoch sollten Sie
mindestens zu Hause schon einemal ein Aquarium besitzen, um sich in
den fachlichen Bereich einzuarbeiten.





Bei den Genehmigungen muss unterschieden werden zwischen
Gesundheitsamt und Veterinäramt. Das Gesundheitsamt ist dabei
zuständig für den Betrieb und Arbeitsweise und das Veterinäramt nur
für die gewerbliche Haltung der Garra Rufa Fische sowie das die
Richtlinen § 11 des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.








In den meisten Fällen werden beide Behörden gleichzeitig bei der
Begehung anwesend sein. Aber nicht vergessen, es sind auch nur
Menschen.








Das Gesundheitsamt:




In unseren Fall hatten wir zwei weibliche bedienstete Mitglieder
der Behörde. Sie machten einen sehr ruhigen Eindruck und waren auch
sehr kompetent.



Es wurden alle Geräte fotografiert und das Innere musste zerlegt
werden.








Der schwierige Teil ist hierbei das Erklären der Funktionsweise der
Anlage und der Ablauf einer Fischbehandlung. Dabei muss darauf
geachtet werden, das diese Mitarbeiter des Gesundheitsamts von
Ihren Vorhaben noch nichts gehört haben. Wenn Sie Glück haben, hat
sich der Mitarbeiter vom Gesundheitsamt sich im Internet vorab
informiert oder schon einiges im Fernsehen mitbekommen.








Leider ist das nicht alles was das Gesundheitsamt begutachtet.
Jetzt geht es um die Einrichtung des Laden, was zum Betrieb
notwendig ist und um die Bedienung der Kunden.








Bei dem Ablauf und Behandlung eines Kunden sollten folgende Punkte
dem Gesundheitsamt erklärt werden.








	

Vor jeder Behandlung werden dem Kunden die Füße mit klaren Wasser
abgewaschen, danach mit Desinfektionsspray gereinigt und wieder mit
klaren Wasser abgespült, bevor die Füße ins Wasser dürfen.




	

Nach der Behandlung muss das Wasser entfernt werden ( Aufbereitet )




	

Mit Desinfektionsmittel muss jetzt das Glas gereinigt werden und
ein aufbereitetes Wasser kann wieder rein.




	

Die Fische die zuvor in diesen Becken waren, müssen jetzt 1-2 Tage
in Quarantäne und es müssen andere verwendet werden.




	

Dieser Kreislauf muss schriftlich dokumentiert werden.
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